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Tiroides, carcinoma anaplasico del, 421-430 
Tirotrofina, prueba de estimulacién con, 176 
Torax, radiografia de, en el tronco arterioso comin, 
320 
Tos, y cancer del pulmén, 239 
Trabajo, perspectivas en el] futuro, 105 
Transporte, en el afio 2000, 104 
Tricocefalosis, tratamiento con pirantel, 222 
Tricomoniasis, tratamiento de la, con nimorazol, 461 
Tronco arterioso comin, 315-325 
diagnéstico, 323 


Ulcera(s), de los miembros inferiores, tratamiento, 
151-158 
péptica y habito de fumar, 352 
Uncinariasis, tratamiento con pirantel, 222 
Uremia crénica, alteraciones neurolégicas, 326 
Utero, cuello del, diagndéstico de los procesos malig- 
nos, 17-24 
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Vaccinium myrtillus y antociandsidos, 390 
Vacuna, antiinfluenza, poder antigeno de la, 307-311 
Valvula de Pudenz, en la hidrocefalia, 173-176 
Varices, antociandésidos en el tratamiento de las, 390- 
393 

ulceras por, tratamiento, 154 
Vasopresores, en la conizacién, 20 
Vectocardiograma, en el tronco arterioso comin, 319 


Venas pulmonares, anomalia congénita, 332 
Vestido, demandas mundiales, 101 
Vida, ciclo de, 343 

lapso de, 343 
Viruelas, epidemia de 1814, 44 

primeras disposiciones sanitarias, 415 
Virus de influenza, 308 
Volumen extracellular, alteraciones del, 177 


ay 
a 
a 


